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Preambule 


Cette manifestation a pour objectif de reunir les chercheurs et gestionnaires qui travaillent dans le 
domaine des ressources en eau et des changements climatiques. 

L’ accent sera mis sur les communications qui abordent les moyens scientifiques et les nouvelles 
technologies mises en oeuvre pour satisfaire la demande toujours croissante en eau. 

Les differents axes de recherche s’inscrivent dans les preoccupations scientifiques deja evoquees lors 
des cinq precedents colloques (enjeux de l’eau et du climat autour du bassin mediterraneen) : 

- i er Colloque International en 2012, en France (Universite de Rouen, 25 - 26 septembre 2012) : "Eau 
et climat, Regards croises, Nord-Sud" 

- 2® me Colloque International en 2013, au Maroc (Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah Fes, 27-28 
novembre 2013) : "Eau : Ressource, risque et developpement durable dans les pays de la 
Mediterranee occidentale" 

- 3® me Colloque International en 2014, en Tunisie (Universite de Carthage/IRESA, 21, 22 & 23 
Octobre 2014 Hammamet (Tunisie) Eau-Climat’2014 : "Ressources en Eau & Changement 
Climatique en Region Mediterraneenne" 

- 4® me Colloque International en 2015, en Algerie (Universite de Constantine, 24 et 25 novembre 
2015) « Eau et Climat : Regards croises Nord-Sud » : "Defis de l'Eau et Strategies d' Adaptations 
autour du Bassin Mediterraneen ". 

- 5® me Colloque International en 2016, au Maroc (Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah Fes, 12-13 
octobre 2016) : "Changements globaux et Ressources en Eau : Etats des lieux, adaptations et 
perspectives " 

- 6® me Colloque International en 2017, en Tunisie (INRGREF/ Universite de Carthage/IRESA, 2-7 
Novembre 2017 Hammamet (Tunisie) : Colloque - Formation International Eau-Societe- 
Climat’2017 (ESC-2017) Ressources en Eau & Changement Climatique : Impacts anthropiques et 
climatiques sur la variability des ressources en eau. 

Colloque : 2-3-4 Octobre 2017 a Hammamet (Tunisie). 

Formation : 5-6-7 Octobre 2017 a Hammamet (Tunisie) 

Les changements climatiques et anthropiques , les deux etant souvent lies , et se combinant 
toujours, modifient souvent fortement le cycle de Veau, entrainant une evolution des debits et 
des regimes des ecoulements, done la quantite et la qualite des eaux de surface (et souvent aussi 
des eaux de profondeur). Les changements anthropiques sont leplus souvent des changements 
d’utilisation des terres, regissant le devenir de Veau de pluie a son arrivee a la surface du sol. 

Ces usages modifient fortement le comportement hydrologique des sols a Vechelle du point ou 
de la parcelle ; appliques a Vechelle de regions ou de bassins versants entiers, ils peuvent 
provoquer des inondations ou des etiages prononces, ou au contraire reduire fortement les 
risques hydrologiques. Le changement climatique apporte lui aussi sa contribution a ces 
evolutions. 

On cherche a determiner a travers des exemples quel est l’impact des changements climatiques 
et anthropiques sur la ressource en eau tant en termes de qualite que de quantite. 

Cette conference a pour objectif de mobiliser et assurer l’engagement des acteurs politiques, 
institutionnels, techniques, financiers et societe civile pour que les enjeux lies a l’eau soient 
inscrits au premier plan de l’agenda des negotiations des parties sur les changements 
climatiques. Les apports de la recherche collaborative sur projets, sera l’occasion de presenter 
les dernieres recherches dans le domaine Ressources en Eaux et Changements Climatiques. 


Cette conference s’organisera autour des sessions et thematiques suivantes : 


Theme 1 : Caracterisation qualitative et quantitative des ressources en 
eau : 

La bonne gestion des ressources en eau necessite d’impliquer tous les acteurs interesses par une 
approche participative. La gestion des ressources hydriques s’effectue aufil de decisions qui dans de 
nombreux des cas reposent sur des criteres geographiques et portent sur des enjeux territoriaux. La 
surexploitation et la degradation de la qualite des eaux de surface et souterraines, demandent des 
interventions, parfois tres urgentes pour preserver ces ressources. Si la connaissance de la ressource 
est importante, Vexploitation doit etre controlee. Ailleurs, la baisse pluviometrique entraine une 
surexploitation des nappes souterraines, ce qui n’est guere securisant pour la ressource, voire son 
potentiel. 

Si 1’evaluation de qualite de Veau est un element tres important pour evaluer Vetat des ressources, il 
nefaut pas pour autant oublier que revolution quantitative des reserves est un element primordial a 
prendre en compte et notamment dans les pays du Maghreb qui sont aujourd’hui confronte a un 
important stress hydrique. 


Theme 2 : Evaluation des ressources en eau sous les pressions de 
l’humanite et des changements climatiques 

Ce theme se centre principalement sur la gestion des ressources en eau en lien avec les for gages 
anthropiques et climatiques. Elle vise a permettre un dialogue pluridisciplinaire entre les analyses 
climatiques et hydrologiques, les analyses socio-economiques et les reflexions sur la dynamique des 
crises sur I’eau. L’analyse par les sciences sociales des crises de I’eau du passe ou du present permettra 
de mieux definir les methodes de sortie de crises. Ainsi d’ analyser I’impact des pressions anthropiques 
sur ces ecosystemes et developper des scenarios de reponses aux changements globaux. 

Etude de revolution spatio-temporelle quantitative et qualitative de la ressource en eau superficielle 
et souterraine en relation avec le changement climatique et Vimpact anthropiques en incluant tant 
les etudes hydrologiques et climatiques que les etudes ou acquis des sciences sociales. 

Theme 3 : Vulnerability des ressources en eau aux changements climatiques 

Ce theme traitera de la vulnerability des ressources en eau aux changements climatiques et vise a mettre 
en avant la relation directe entre les aleas climatiques et la variability de Veau et du role majeur que 
doitjouer la connaissance, notamment grace aux systemes d’information de Veau. 


Theme 4 : Modelisation de l'impact des changements anthropiques et 
climatiques sur les ressources en eau 

Ce theme 4 met en avant les resultats de la Modelisation de l'impact des changements anthropiques et 
climatiques sur les ressources en eau. Les travaux scientifiques realises a ce jour portant sur le 
changement climatique a venir et ses impacts sont bases sur une methodologie commune, ay ant pour 
point de depart la modelisation numerique globale du climat sous des concentrations modifiees de gaz 
a effet de serre. Les modeles climatiques integrent des scenarios Remission de gaz a ejfet de serre, 
definis selon des hypotheses contrastees d’ordre social, economique, technologique et 
demographique. 

Theme 5 : Alliance « eau-energie-securite alimentaire- sante- 
education » 

Cette session tentera, d’une part, de positionner Veau dans son interaction avec Venergie et la securite 
alimentaire etpermet d’autre part, de relier Veau avec la sante et Yeducation. 

L’alliance Eau-Energie-Securite Alimentaire est au coeur des debats a Vechelle internationale car elle 
relie entre les considerations economiques, sociales et ecologiques et mobilise de ce fait les efforts a 
differents niveaux, aussi bien la communaute scientifique internationale que les decideurs politiques, 
ainsi que la societe civile. 


Soumission des resumes 


Le resume doit etre prepare conformement au guideline a telecharger a partir : http://eau- 
c/imaf-maoftreb.nef et envoy e a I'adresse : 

eajj^limat20i z^yahoo^com 

et Cc 

avant le 28 Fevrier 12017 


Publication 

1- Les communications orales et posters seront publies dans les actes du colloque Eau- 
Clima t-Societe ’201 7. 

2- Les contributions retenues par le Comite Scientifique seront publiees dans la Revue 
Eau et Climat au Maghreb du reseau Eau et Climat http : / / eau-climat- 

nm glu^bjwt 

3- Les meilleurs communications (orales) seront selectionnes par le comite scientifique, 
pour soumissions a publication dans Desalination and Water Treatment 
journal (DESWATER ) Impact Factor = o.y52. www.deswater.com 


Dates importantes 

Date limite de reception des resumes : 28 Fevrier 2017 


Avis d’acceptation 
Article complet 
Notification d’acceptation 

Date limite d’inscription 

Programme 

Colloque Eau-Climat-Societe’ 2017 
Formation Eau-Climat-Societe’ 2017 


: 31 Mars 2017 
: 31 Mai 2017 
: 15 Juillet 2017 
: i er Aout 2017 
: l cv Septembre 2017 
:2~3~4 Octobre 2017 
: 5-6-7 Octobre 2017 


Langues Arabe, Frangais, Anglais 


PrixESC-2017 

Pour la premiere fois dans I'histoire ESC-2017, les jeunes chercheurs 
(doctorants et etudiants de Master) qui participeront a la conference 
recevront des prix pour leur presentation. Une competition entre les 
communications presentees dans ESC-2017 sera organisee et se 
poursuivra pendant les jours de la conference. Deux presentations or ales 
et deux presentations d'ajfiches seront decernees et recevront des 
distinctions de valeur academique egale. 

Les candidats eligibles doivent repondre aux criteres suivants : 

S Etre un etudiant postdoctoral ou un doctorant a temps plein au 
moment de la conference 

S Ne pas etre supervise par un membre du Comite du programme 
ECS-2017 

Etre recommande avec une lettre de leur superviseur 
S Participer a la conference avec une presentation orale ou poster 
S Exprimer leur candidature a la date limite fixee par le Comite du 
Programme de la Conference (15 mai 2017) 

^ Montrer clairement dans leur document I'innovation de la recherche 
et sa contribution scientifique 


Le Comite executif du programme de V ESC-2017 invite tous 
les inter esses a soumettre leur candidature a Vun des prix 
suivants 


• Prix de la meilleure presentation orale (2 
gagnants) 


Meilleure recompense de presentation 
d'affiche (2 gagnants) 


Formation ESC-2017 : Eau-Societe-Climat’2017 

5, 6 & 7 Octobre 2017 Hammamet (Tunisie) 


Module 1 : Modelisation Hvdrolog ie 

Modelisation et simulation numerique de I’erosion des sols par le ruissellement : Le 
ruissellement et I’erosion constituent les causes de pertes en terres dans beaucoup 
de bassin versants. Pour attenuer cette degradation qui entraine une diminution 
de la productivity des sols, il y a lieu de developper une methodepour sa quantification, 
helas tres laborieuse. En Vabsence de donnees necessaire a la quantification des 
phenomenes aussi complexes que le ruissellement et I’erosion, la modelisation s’impose 
comme un outil d’aide a la decision 
Objectifs : 

J Etude d’une modelisation multi-echelle a base physique 
S Construction de methodes numeriques adaptees 
S Developpement d’un code pour les applications reelles 
S Methodes des Ondelettes 
Formciteurs : 

Pr. Hamadi Habaieb, Pr. Benoit Lainel et Dr. Tawfik Hermessi 


Module 2 : Modelisation des ecoulements et des 
transferts de solutes dans les eaux souterraines 


L'objectif de cette formation est une introduction aux codes de simulation 
d’ecoulement et de transport pris en charge par le logiciel (MODFLOW, 
MODPATH, MT 3 D , ...] et une illustration dans Visual Modflow basee sur des 
exercices pratiques. Cette formation etait traditionnellement realisee avec 
I’interface Classique de Visual Modflow. Pour cette edition de la formation, nous 
proposons d’orienter le cours sur les deux interfaces (Flex et Classic ). 
Forrnnteurs : 

Pr. Olivier Banton, Pr. Abdelkader Larabi et Pr. Noureddine Gaaloul 


Module 3 : Formation initiation au modele hvdro- 
agro-climatologique SWAT 

L’objectif est de developper les connaissances et les competences des 
professionnels‘ des chercheurs et des etudiants en hydrologie, agronomie, 
geographie, chimie environnementale, hydraulique autour de la 
modelisation numerique hydro-agro-climatologique et chimique en utilisant 
le modele SWAT. 

Formateurs : 

Dr. Didier Orange, Dr. Jose Miguel Sanchez Perez ; Dr. Sabine Sauvage 


Frais d’inscription et d’hebergement 



Colloque 

Formation 

Colloque et Formation 


Eau- Societe-Climat’2017 

Eau- Societe-Climat'2017 

Eau- Societe-Climat’2017 


2 au 4 Octobre 2017 

5 au 7 Octobre 2017 

2 au 7 Octobre 2017 


Universitaires avec communication 

Universitaire 

Universitaires avec 

Avant 

orale ou poster : 

(un seul module soit 1, 2 ou 3) 

communication orale ou poster : 

1 Juillet 

400 D.TN 

400 D.TN 

yoo D.TN 

2017 

(200 €uros) 

( 200 Cur os) 

(350 Curos) 


Etudiants : 

Etudiants : 

Etudiants : 


300 D.TN 

300 D.TN 

500 D.TN 


(180 Cur os) 

(i8o€uros) 

(300 Curos) 


Universitaires avec communication 

Universitaire 

Universitaires avec 

Apres 

orale ou poster : 

(un seul module soit 1, 2 ou 3) 

communication orale ou poster : 

1 Juillet 

450 D.TN 

450 D.TN 

750 D.TN 

2017 

(250 Cur os) 

(250 Cur os) 

(400 Curos) 


Etudiants : 

Etudiants : 

Etudiants : 


350 D.TN, 

350 D.TN 

600 D.TN 


(200 Cur os) 

(200 Cur os) 

(350 Curos) 


Payement des Frais d’inscription et d’hebergement : Frais (inscription et prise en 
charge en pension complete dans un hotel 4 etoiles (Hammamet) y compris les actes du 
colloque Eau-Climat-Societe’ 2017. 

Les frais de participation recouvrent les frais d’hebergement en chambre double, le droit 
au document, la restauration, les pauses cafe et le diner gala. 


Fiche D'inscription en ligne : Colloque Eau-Societe-Climat'2017 

2-3 & 4 Octobre 2017 

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSezLMFz3WiNf2lg27WyDgLzKF 

e7EXv2QAU0qaSMP3Z0oa7TRQ/viewform?c=0&w=l 


Fiche D'inscription en ligne : Formation Eau-Societe-Climat'2017 

5 - 6 & 7 Octobre 2017 

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLSeoGR20pKxpuDf lMLMDb3ZZS91uRHlm684gp 
idlWBINdH40Q/viewform?c=0&w=l 


Contact : 



Pr. Noureddine Gaaloul 

Coordinateur du 6 6me Colloque International Eau-Societe-Climat’2017 (ESC-2017) 
Coordinator of the 6 th International Conference Water-Society-Climate’2017 (ESC-2017) 

Institut National de Recherches en Genie Rural, Eaux et Forets (INRGREF- Tunis) 

President de VAssociation Scientifique &Technique pour I’Eau et VEnvironnement en Tunisie 
(ASTEETunisie) 

Rue Hedi Karray BP 10, 2080 Ariana, Tunisie. 

Tel : + 216 98 435 772, Fax : + 216 71 717 951 

E-mail : eauclimgt 20 i 7&u ahoo.com ou: eauclimat2Qi 7@iresa.aarinet.tn 
SyposiumWebsite : httpi/fegjEfdjmg^ 
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